HIERONIM KORWIN 


KOCHANOWSKI 


Deodzouy wir. 1777 dua 18 Wrzesurec, byly ALapikau wosk polskich, 
Rosel ua sepan Arol. Rol., Vice-Rrezes Cow. Sdobroezmoscı. 


Zmarl w dniu 27 Stycznia 1858 r. po dlugićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w piątek t. j. dnia 29 b. m. o godzinie 9téj rano z domā JW. Da- 
rowskiego przy Ulicy Stawkowskiéj do Kościoła Archipresbyteryalnego N. M. Panny a po odprawioném 
nabożeństwie żałobnem na Cmentarz. Na które stroskana Zona krewnych, przyjaciół i pobożną 
Publiczność zaprasza. 


Kraków w drukarni „Czasu* 1858 r. 


